*%% 








* * 
Var CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 203 
SÚMULA ON-LINE 

Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série B/2021 Rodada: 21 
Jogo: Guarani / SP X Operário / PR 
Data: 24/08/2021 Horário: 19:00 Estádio: Brinco de Ouro da Princesa / Campinas 
Arbitragem 
Arbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (MTR/ GO) 
Arbitro Assistente 1: | Tiago Gomes da Silva (AB / GO) 
Arbitro Assistente 2: Hugo Savio Xavier Correa (AB / GO) 
Quarto Arbitro: llbert Estevam da Silva (CD / SP) 
Delegado Local: Ariel Fertonani (FD / SP) 
Analista de Campo: Renato de Carlos (CBF / SP) 
VAR: Elmo Alves Resende Cunha (MTR/ GO) 
Cronologia 
Entrada do mandante: 18:54 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 20:01 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 18:55 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 20:01 Atraso: Não Houve 
Início 1º Tempo: 19:00 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 20:03 Atraso: Não Houve 
Término do 1º Tempo: 19:48 Acréscimo: 3 min Término do 2º Tempo: 20:55 Acréscimo: 7 min 
Resultado do 1º Tempo: 1 X O Resultado Final: 3 X 0 


[ac] Fe Tor: [o o [08 fofo Feto [o] (15) 


no] dpeido | nomecono [rn fpa cor Be] eco | nemecompeo — Jimfa/ cor 
1 R. Martins Rafael Martins Claro ... (g) E 188241 1 Simao Simao Verza Bertelli T(g) P 317624 
2 Ludke Mateus Ludke Toe 457498 2 Alex Silva Alex da Silva Tê 345933 
3 Thales Thales Natanael Lira ... Tp 341715 3 Renie Renie Almeida da Silva 7 [IP 181824 
6 Bruno Bruno da Silva Barbosa q |? 183724 4 Rodolfo Fi... Rodolfo Filemon de O... 7 | 356106 
10 Andrigo Andrigo Oliveira de .... TP 298793 5 Fabio Alemão Fabio Augusto Schirmann T P 378811 
11 Bruno Savio | Bruno Savio da Silva TR 363229 6 Fabiano Fabiano da Silva Souza RE 304325 
20 Bidu Matheus Lima Beltrao ... TRE 502230 7 Djalma Djalma Antonio da Si... TR 404367 
22 Ronaldo Ronaldo Luiz Alves q [IP 174941 8 Leandro Leandro Vilela Sales ... Tp 315023 
32 Rodrigo An... Jose Rodrigo Andrade... T P 429655 9 Paulo Sergio Paulo Sergio Luiz de... 1 | de 178294 
94 Julio Julio Cesar Czarneski 17 | 2 360465 10 Marcelo Marcelo Oliveira Pinto WI 341345 
99 Lucão do B... Lucas Vinicius Gonca ... TIE 304035 11 Garcia Felipe Garcia Goncalves T P 311487 
27 Gabriel Me... Gabriel Jose Ferreir ... R(g) P 394441 12 Thiago Braga Thiago Braga de Souza  R(g) P SS 9AI 
lan Carlo lan Carlo Souza Daniel at | IP 509913 13 Zemarcio Zemarcio Silva Oliveira Ia | IP? 506092 
Pedro Pedro Herrique Acors... R P 412412 14 Odivan Odivan Koerich Gt | IP 457514 
Matheus Matheus Henrique de... R P 548842 15 Marcelo Marcelo Machado dos ... R P 355752 
Tony Antonio de Moura Carvalhc R P 176981 16 Rafael Cho... Rafael Batista IP 177920 
17 Pablo Pablo Diogo Lopes de Lim: R P 312907 17 Rafael Oller Rafael Oller Pereira Bm | IP 308392 
23 Bruno Bruno Aparecido Reis ... RUN 338081 18 Shumaker Thiago Maier Santos Gt | IP 170369 
29 Allan Allan Victor Oliveir ... RORE 615123 19 Pimpao Rodrigo Pimpao Vianna IG | IP 291732 
35 Renan Pere... Renan Pereira Muniz ... RENR 500532 20 Cleyton Cleyton Rafael Lima .... RP 183073 
36 Eliel Eliel da Silva lat | IP 465098 
50 Carlão Carlos Roberto da Cr... RSNE 158972 
71 Emaxwell Emaxwell Souza de Lima R P 427774 


T= Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (9) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Daniel Pollo Barioni “Técnico: Matheus Silva Ferreira Da Costa 
Assistente Técnico: Daniel Dos Santos Cerqueira Assistente Técnico: Leandro Carlos Silveira Niehues 

Médico: Marcos Amstalden Barros Médico: Bernardino Santi 

Treinador De Goleiros: Silvano De Morais Silva Treinador De Goleiros: Osmar Da Silva Pereira 

Preparador Físico: Rodolfo Jesus De Oliveira Preparador Físico: Jose Rodolfo Costa Mehl 

Massagista: Mauricio Ferreira Da Silva Massagista: Lucas Moro 





lato 99 


45:00 PN | Lucas Vinicius Goncalves Silva Guarani/SP 
05:00 2 94 NR Julio Cesar Czarneski Guarani/SP 
+5 Zi 2 CT Alex da Silva Operário/PR 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


+02:00 27 22 Ronaldo Luiz Alves Guarani/SP 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Retardar o reinício do jogo, chutando a bola pra longe. 





Cartões Vermelhos 
NIto Ns (60) [=] 5 (270 ES/0] 5º) 
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Ocorrências / Observações 


Foi observado 1' minuto de silêncio em homenagem póstuma as vítimas do covid-19.. 

informo que a taxa de arbitragem foi paga através de cheques nominais do banco itaú. 

banco 341 - agência 8484-0 - número da conta 12065-7 - número do cheque ua-000549 - 5 - elmo alves resende cunha 
banco 341 - agência 8484-0 - número da conta 12065-7 - número do cheque ua-000550 - O - diego pombo lopez 

banco 341 - agência 8484-0 - número da conta 12065-7 - número do cheque ua-000548 - 7 - hugo savio xavier correa 
banco 341 - agência 8484-0 - número da conta 12065-7 - número do cheque ua-000540 - 1 - andre luiz de freitas castro. 


banco 341 - agência 8484-0 - número da conta 12065-7 - número do cheque ua-000547 - 9 - tiago gomes da silva. 





Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Acréscimos devido as substituições e atendimento médico aos atletas. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal. 


[a tel Feto) g (oo [o ESTES (Ao 


Nada a relatar. 


Substituições 











45:00 INT Operário/PR 19 - Rodrigo Pimpao Vianna 9 - Paulo Sergio Luiz de Souza 
45:00 INT Operário/PR 17 - Rafael Oller Pereira 6 - Fabiano da Silva Souza 

22:00 2T | Operário/PR 16 - Rafael Batista 8 - Leandro Vilela Sales Teixeira 
22:00 27 Guarani/SP 23 - Bruno Aparecido Reis Ezequiel 32 - Jose Rodrigo Andrade Ramos 
29:00 27 | Guarani/SP 29 - Allan Victor Oliveira Mota 94 - Julio Cesar Czarneski 

29:00 2T Guarani/SP 71 - Emaxwell Souza de Lima 11 - Bruno Savio da Silva 

34:00 27  Operário/PR 20 - Cleyton Rafael Lima da Silva 10 - Marcelo Oliveira Pinto 

38:00 27  Operário/PR 18 - Thiago Maier Santos 11 - Felipe Garcia Goncalves 

38:00 27 Guarani/SP 50 - Carlos Roberto da Cruz Junior 10 - Andrigo Oliveira de Araujo 
38:00 2T Guarani/SP 35 - Renan Pereira Muniz Oliveira 99 - Lucas Vinicius Goncalves Silva 
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